Za spokój duszy nieodzałowanej pamięci 


Dra OLEE GANI OMA 


byłego kierownika Zakładu fizyko-terapeutycznego w Krynicy 


jako w pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
odprawione zostanie 
we środę dnia 27 października 1926 r. o godz. 10 przed poł. 
w kościele 00. Reformatów 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


na które Krewnych, Znajomych, Kolegów i Przyjaciół Zmarłego zapraszają 


zona z rodziną. 


44 WE ar DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWTE. 
Żakład pogrzebowy „Concordia“ jana Wolnego 


w Krakowie plac Szczepański L 2 


